Ks. FRANCISZEK 


ZIEBLO 


Misjonarz 


przeżywszy lat 60, a w tym powołania 43, kapłaństwa 35, 
zmarł dnia 2 kwietnia 1943 r. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


 edprawione zostanie w tzwartek dnia 15 b. m. o godzinie 8 rano w kaplicy Zakładu im. Helclów, na które 


zapraszają w głębokim smutku pogrążeni: 
siostry i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnesgp» Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikolajska 13. 
Kraków, pl. Szezepanski 2. Te. 103-31 


